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商標について 

EXPRESS 巨 UILDER 、 ESMPRO 、 ExpressPicnic, および CLUSTERPR 日は日本電気棘ま会社の登録商標です。 EXPRESS 巨 UILDER は 
日本電気株ま会なの商標です。 StreamPro は日本電気株ま会なの登録商標です。 Microsoft と Windows、Windows Server. Windows 
NT 、 MS-DOS は朱国 Microsoft Corpor 別 ion の米国およびその化の国における登録商標または商標です 。 Windows Media は米国 
Microsoft Corporation の米国およびその化の国における商標です。 Intel と Pentium は米国 Intel Corporation の登錄商標でず。 Xeon は 
米国 Intel Corporation の商標です。 Datalight は Datalightjnc. の登録商標です。 ROM-DOS は Datalightjnc. の商標でず。冉 T は米国 
International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 MegaRAID、Power Console 円 us 
は米国 LSI Logic Corp. の登録商標です。 HostRAID 、 SCSISe/e な 、 Adaptec Storage Manager™—Browser Edition 、 および 
HostRAID™ は朱国 Adaptec, Inc. の登録商標です。 Adobe 、 Adobe □ ゴ、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ 
ムズ社）の商標でず。 DLT と DLTtape は米国 Quantum Corporation の商標です。 RealSystem は RealNetworks,Inc. の登録商標です。 
ずの化、記載の会社をおよび商品をは各社の商標または登録商標です。 


Windows Server 2003 は Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition, Microsoft® Windows® Server 2003, Enterprise 
Edition, および Microsoft® Windows® Server 2003, Datacenter Edit わ n の略称です 。 Windows XP は Microsoft® Windows® XP 
Professional operating system および Microsoft 硬 Window 滿 XP Home Edition operating system の略称です 。 Windows 20 日日は 
Microsoft® Windows® 2000 Server operating system 、 Microsoft® Windows 風 SOOO Advanced Server operating system 、 括よび 
Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略称です 。 Windows NT は Microsoft® Windows NT 面 Server 
network operating system version 3.51/4.0 および Microsoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0 の 
略称です 。 Windows Me は Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System の略称でず 。 Windows 98 は Microsoft® 
Windows® 98 operating system の略称です 。 Windows 9 日は Microsoft® Windows® 95 operating system の略称でず。 

サンプルアプリケーションで使用しているを称は . ずべて架空のものでず。実在する品を、団体を、個人をとは一切関係ありません。 


<本装置の利用目的について> 

本製馬は、高速処理が可能であるため.高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になって 
おりまず。 

ご使用に際しましては、下記の点につきごを意いただけまずよう、よろし<お願いいたします。 

1. 本製品は不法侵入、涵難等の危横がない場所に設置してくた’さい。 

2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたしまず。 

3. 大量玻壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に蘭わる不正なアクセスげ行われるおそれがある塌台 
には、事前に当社相談窓□までご連絡<ださい。 

4. 不正使用が発覚した塌合には、速かかに当社相談窓□までご連絡<ださい。 

当社柜談窓 □ ファーストコンタクトセンクー 

電話番号 03 J 455-5800 


注意 

この装置は，情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス A 情報技術装置でず。この装置 
を家庭環境で巧巧ずると電波妨害を引き拉こずことがありまず。この場合には使巧をげ適切な対策を請ずるよう 
要求されることがあります。 


高調波適合品 

本装置は糖済産業省通知の家電、沉用品高謂汲抑制対策ガイドラインに適含しています。 


電源の瞬時電圧低下対策について 


本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電 
電源装置 (UPS) 等を使用されることをお勧めします。 

レーザをを基華について 

本装置に標準で搭載されている CD-R 日 M ドライブは、レーザに関するち全基準 (JIS ■ C-6802. IEC825) クラス 1 に適合しています。 

海外でのご使用について 

本装置は . 日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適巧を受けておりません。したがって、本装置を輸出 
した場含に当詰国での輸人通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても . 弊社は直接-間接を 
間わず一切の責任を免除させていただきます。 

ごミ主意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに蛮更することがありまず。 

(3) NEC の許可なく複製 - 改蛮などを巧うことはできません。 

(4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありました 6 、 
お買い求めの販売店にご連總ください。 

巧）運用した結果の影響については (4) 項にかかわ 6 ず責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 


◎ NEC Corporation 2003 












このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよラ、お手元に置い 
ておくようにしてください。 r 使用上のごを意」を必ずお読みください。 


A 使用上のご注意 〜化ずお読み<ださい〜 

本装置を安全に正しくご使届になるためにお要な情報が記載されています。 


まをにかかねる表巧にごいて 


本装置を安全にお使いいただくためじ、このユーザーズガイドの指示に従って操作して<だ 
さい。 

この ユーザーズ ガイドには装置のどこが危険か、指示を守6ないとどのような危険に遭う 
か、どうすれば危険を避け6れるかなどについて説 S 月されています。また、装置内で危険が 
想定される箇所またはその付近には警告ラベルが目占り付け6れています。 

ユーザーズガイドおよび警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、 r 警告」とほ意」と 
いう用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意巧を持つものとして走義されて 
いまず。 

夕4^う指示を守己ないと、人が死亡ずる、または重傷を負うおそれびあることを 

指示を守6ないと、义傷やけがなどを負5おそれや物的損害を負ラおそれ 
があることを示しまず。 


危険に対ずるを意' 表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の 
ような意巧を持つものとして走義されていまず。 


/M ま意 


A 

ま意の喚起 

この記号は指示を守らないと、危険が発生す 
るおそれがあることを表しまず。記号の中の 
絵表示は危険の内容を國案化したものです。 

(例） A 
(感電ミ主意） 

Q 

行為の禁止 

この記号は行為の禁止を表します。記号の中 

(例） 


节近くの絵表示は、してはならない行為の内 

(S) 


容を國案化したちのでず。 

(接触禁止） 


行為の強制 

この記号は行為の強制を表しまず。記号の中 

(例） 

A 


の絵表示は、しなければな6ない行為の内容 

を 

w 


を図案化したものです。危険を避けるためじ 

(プラグを抜け） 



はこの行為が'必要です。 



(ユーザーズガイドでの表示例) 



意を促す記号 を険に对 1 

r るを意の内容 を険の程度を表ず巧語 

1 



A ミ主意 


\ A \ 

指定むがのコ 

電源は指をさ 
電源を使うと 

ンセントに差し込まない 

れた電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指を W 外の 
义災や漏電の原因となります。 


































本書および警告ラベルで ffi 用する記号とその内容 


を意の頓起 


A 

感電のおそれがあることを示しま 
ず。 

A 

レーザー光による失明のおそれが 
あることを示しまず。 

A 

指などびはさまれるおそれがある 
ことを示しまず。 

A 

発煙または猪义のおそれがある 
ことを示しまず。 

A 

高溫による傷害を負ラおそれび 
あることを示しまず。 

A 

特定しない一般的なミち意*警告を 
でしポす。 


巧為の禁止 


0 

特定しない一般的な禁止を示しま 
ず。 


本装置を分解-修理-改造しない 
でくだをい。感電や火災のおそれ 
びありまず。 


巧為の苗制 


這 

本装置の電源プラグをコンセント 

〇 

特定しない一般的な使巧者の行為 

か6抜いてください。火災や感電 

を指示しまず。説明に従った操作 

のおそれがあ0まず。 

をしてください。 
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まを上のご注意 


ストリーミングサーバを安全にお使いいただくためじ、ここで説明するを意事項をよく読ん 
でご理解し、安全にご活用ください。記号の説巧じついては巻頭の『安をにかかわる表示に 
ついて J の説巧を参照して<ださい。 


全般的なミち意事項 


の 


人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とずる業務には使用しない 

Q 

本装置は、医療機器-原子力設備や觸器、航空宇宙觸器-輸送設備や機器など、 
人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を/必要とずる設備や機器などへの 
組み込みやこれらの觸器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。 
これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使巧した結果、人身事故、財産 
損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。 


煙や異臭、異音がしたまま使用しない 

A 

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに P 0 邮 ER / SLEEP スイッチ 
を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求め 
の販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用ずると义がの 
原因となります。 

A 

1針金や金属片を差し込まない 

通気孔やフ□、ソピーディスクドライブ、 CD - ROM ドライブのずきまから金属片や 

1針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険がありまず。 


指定むがの場所で使巧しない 

Q 

本装圖ま EIA 規格に適合したストリーミングサーパ用の19インチラックに取り付 
けて使用しまず。本装置を取りがけるラックを設置環境に適していない場所(こは 
設置しないでください。 

本装置やラックに取り付けているその他のシステムじ悪影響をおよぼずばかりで 
なく、义がやラックの転倒(こよるけがなどをずるおそれがあります。設置場所に 
関する詳細な説明が耐震工事じついてはラックに添付のマニュアルを参照ずる 
か、保守サービス会社にお問い合わせ<ださい。 


規格 1 U がのラックで使用しない 

Q 

本装圏ま EIA 規格に適合したストリーミングサーバ用のラックに取り付けて使用 
しまず。 EIA 規格に適合していないラックに取りがけて使用したり、ラックに取 
り付けずに使用したりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかり 
か、けがや周囲の破損の原因となることがあります。ストリーミングサーパで使 
用できるラックについてはお買い求めの販売店または保守サービス衾社にお問い 
含わせください。 


使用上のごを意 


V 












A ま意 

A /?\| 

1海外で使用しない 

本装置は、日本国内専用の装置でず。海外では使用できません。この装置を海外 

1で使用ずると义災节感電の原因となりまず。 

装置内に水や異物を入れない 

装置内に水などの液体、ピン皆クリップなどの異物を人れないでください。义楽 
や感電、故障の原因となりまず。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF に 
して、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または 
保守サービス会社にご速絡ください。 

A \ A \ 
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電源-電源コードに関ずるミ主意事項 





A 

1めれた手で電源プラグを持たない 

姑れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電ずるおそれがあり 

1まず。 


A ま意 


指定 1 U 列のコンセントに差し込まない 

電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指を W 外の 
電源を使うと义炎节漏電の原因となります。 

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の 
電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して义楽の原因と 
なります。 

たこ足配線にしない 

コンセントにを格 W 上の電流が流れることじよって、過熱して义楽の原因となる 
おそれがありまず。 

中途半端に差し込まない 

電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。中遠半端に差し込むと接触 
不良による感電、発熱じよる义災の原因じなることがありまず。また差し込み部 
にほこりがたまり、水滴などががくと感電や発熱による义がの原因となるおぞれ 
がありまず。 

指定 W がの電源コードを使わない 

本装置に添付されている電源 コー ド W 外の コー ドを使わないでください。電源 
コー ドに定格 w 上の電流が流れると、义災の原因となるおそれがあります。 

また、電源コードの破損による感電や义雖を防止ずるために次のような行為を 
行わないでください。 


コード部分を引っ張らない。 
電源コードを巧り巧げない。 
電源コードをねじ6ない。 
電源コードを束ねない。 


► 電源コードをはさまない。 

► 電源コードに薬品)類をかけない。 

I 電源コードにものを載せない。 

► 電源 コー ドを改造-力□エ-修復しない。 
電源 コー ドを ステー プラ等で固をしない。 

損傷した電源コードを使わない。（損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 
コードと取り替えて<ださい。交換に関しては、お買い求めの販売店または 
保守サービス舍社にご連船ください。） 


使用上のごを意 
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ラックの設置-取り扱いに関するミ主意事項 



/ M ま意 


一人で搬送•設置をしない 

ラックの搬送-設置は2人上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の 
玻損の原因となります。特に高さのあるラック (44 U ラックなど)はスタビライザ 
などによって固定されていないときは不安をなが態にあります。必ず2人 
W 上でラックを支えながら搬送-設置をしてください。 

荷重が集中してしまラよラな設置はしない 

ラックおよび取りがけたデパイスの重量が一点に集中しないようスクビライザを 
取り付けるか、權数台のラックを速結して荷重を分散してください。ラックが 
倒れてけがをするおそれがありまず。 

一人で部品の取り付けをしない 

ラック用のドアやトレーなどの部品は2人]:上で取り付けてください。部品を 
落として破損させるばかりでなく、けがをずるおそれがありまず。 

ラックが不安定な状態でデ/ f イスをラックか6引き出さない 

ラックから装置を引き化す際は、必ずラックを安定させた状態（スタビライザの 
設置や耐震工事など)で引き化してください。 

複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 

複数台のデバイスをラックから引き化ずとラックが倒れるおそれがありまず。 
装置は一度に1台ずつ引き化してください。 

定格電源を超える配線をしない 

やけどや义災、装置の損傷を防止ずるためにラックに電源を供給ずる電源分岐 
回路のを格負荷を超えないようにして<だきい。電気設備の配髓とインストール 
巧件に関しては、電源工事を巧った業者または、管轄の電力含社にお問い合わせ 
ください。 
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設置-移動-保管-接続に関ずる注意事項 


A ま意 


Q 


A 


^\A\ 




^\A\ 


A 


一人で持ち上げない 

本装置の質量は最大 25 kg (構巧じよって異なる）あります。…乂で運ぶと腰を痛 
めるおそれがあ y ます。装置は二人 W 上で底面をしっかりと持って運んでくださ 
し、。また、フ□ントべゼルを持って、持ち上げないでください。フ□ントぺゼル 
が外れて落下し、けがの原因となります。 

指定 W がの場所に設置しない 

本装置を次(こ示すような場所や本書で指をしている場所外(こ置かないでくださ 
し、义災の原因となるおそれがあります。 

• ほこりの多い場所。 

• 給湯器のそは’など湿気の多い場所。 

• 直射日光が当たる場所。 

• 不安をな場所 0 

カバーを巧したまま取り付けない 

本装置のカパー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置 
内部のを却効果をお下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが人って 
义災や感電の原因となることがあります。 

指を挟まない 

ラックへの取り付け-取り外しの際(こレールなどで指を挟まないよう十分を意 
してください。 

プラグを差し込んだままインタフェースケープルの巧り付けや取りがしをしない 

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源プラグをコンセントから抜い 
て行ってください。たとえ電源を OFF じしても電源コードを接続したままケーブル 
皆コネクタに触ると感電したり、ショートによる乂烫を起こしたりすることがあり 
まず。 

指定 W がのインタフェースケープルを使用しない 

インクフェースケープルは、 NEC が指をするものを使用し、接統する装置やコネク 
夕を磕認した上で接続してください。指を t (外のケーブルを使用したり、接続先を 
誤ったりずると、ショートじより义災を起こすことがありまず。 

また、インタフェースケーブルの取り撒いや接続について次のま意をお守りくだ 
さい。 

• 破損したケープルコネクタを使用しない。 

• ケーブルを踏まない。 

• ケーブルの上にものを載せない。 

• ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 

• 破損したケーブルを使用しない。 


使用上のごを意 
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お手入れ-内蔵装置の取り扱いに関する注意事項 


A\ A\ 

ga 

爪 


运 A 



自分で分解-修理-改造はしない 

本書に記載されている場合を除き、絶対(こ分解したり、修理■改造を巧ったりし 
ないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電节义烫の危険 
があります。 


CD-ROM ドライブの内部をのぞかない 


CD - ROM ドライブはレーザを使用していまず。電源が ON になっているときに 
内部をのぞいたり、鏡などを差し込んピリしないでください。万一、レーザ光が 
目に入ると失明ずるおそれがありまず（レーザ光は目に見えません)。 

リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を取り外さない 

本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています（オプションデバイスの中 
にはリチウム電池やニッケル水素電池を搭載したものもあります)。電池を取り 
外さないでください。リチウム電池やニッケル水素電池は义をおづけたり、かじ 
浸けたりずると爆発するおそれがあります。 

また、電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解- 
交換-充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡して 
ください。 


プラグを是し込んだまま取り扱わない 


お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取 
り付け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから 
抜いて巧ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま 
装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。 

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って 
ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、义楽の原因と 
なるおそれがあります。 



A ま意 


A 

A 

局'' En / 王忌 

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型の八ードディスクなどをはじめ装置内 
の部品が高温になっていまず。十分にをめたことを確認してか6取り付け/取り 
外しを行ってください。 

1 中途半端に取り付けない 

電源ケーブル皆インタフェースケーブルは磕実に取り付けてください。中途半端 

1 に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発义の原因となるおそれがありまず。 
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運用中のま意事項 


A ま意 
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ラックか 5 引き出したり取り巧したりしない 

本装置をラックから引き化したり、ラックから取り外したりしないでください。 
装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックか6外れてけがをするおぞれ 
がありまず。 

卷さ込みを意 

本装置の動作中は背面にあるを却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないで 
ください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをずるおそれが 
あります。 

雷び幅った5軸5ない 

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントか6抜いてください。また電源 
プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないで 
ください。义雖や感電の原因となります。 

ぺットを近づけない 

本装置にぺットなどの生き物を近づけないでください。排泄物作体毛が装置内部 
じ入って义楽咕感電の原因となりまず。 

装置の上にちのを載せない 

載せたものが倒れて周辺の家財に損害を与えるおぞれがありまず。 

CD - ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない 

引き化したトレーの間からほこりが人り誤動作を起こすおぞれがありまず。 
また、トレーにぶつかりけがをずるおそれがありまず。 

近くで携帯電話や PHS 、 ポケットベルを使わない 

本装置のそばでは携帯電話や PHS 、 ポケットペルの電源を OFF [こしておいてくだ 
さい。電波じよる誤動作の原因となります。 

感電ま意 

本装置の八ードディスク、電源ユニットに台搭載時のみ）はホ、ソトスワップじ対 
応していまず。通電中に部品の交換をする際は、内部の部品の端子部分などに触 
れて感電しないよう十分ま意してください。 


使用上のごを意 
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警告ラベルにごいて 


ストリーミングサーバ巧の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが目より付け6れて 
いまず。これはストリーミングサーバを操作する際、考え6れる危険性を常にお客様に意識 
していただくためのちのです（ラベルをはがしたり，ミちしたりしないでください ）。ちしこの 
ラベルが目より付け6れていない、はがれかかっている、ミちれているなどして判読できない 
ときは販売店じご連絡ください。 


A 


重量物ま意 
WARNING: 
HEAVY ITEM 


18KG8| • J 

OVER* 

呼が I 


ざっ < り腰や落下事な防止 
のため移動のさいは吕人 
似上で行ってください。 

To avoid the risk of 
personal injury or 
damage to the unit, 
move the unit with 
at least two or 
more people. 



A ミち意 CAUTION 

オプションの巧がけ，巧かし時は空療プラグをコンセントから巧き . 外部装置と接掃しているケーブルをかして下さい。 

Disconnect all Ac power cords from both system a 

and external peripherals prior to / 々 \ 

installing/removing options. 電おブラグを巧く 感電注意 

ネジは本体の部へをとさない様，十かごな意下さい。 

Do not drop any screws inside the system. 


A 

ポードあびオプションお器の接続の際は，かずユーザーズガイドを参照し，正しく接続して下さい。 
誤った接結は，巧廣や义がの原因となります。 

Refer to "User's Guide" when option board or peripherals are 
installed. Incorrect installations may result in damage to the system 
and lead to accidents. 

A 

指をはさんピリ，ぶつけにりしないようにミち意して下さい。 

To avoid the risk of personal injury, 

be careful when accessing the inside of the system. 



装置の持ち上げ，移動の際は，装置の底面をしっかリ持って持ち上げて下さい。 

Firmly hold the bo 円 om of the system when reauired 
to lift and carry the system. 


A 


A ミち意 CAUTION 


A As 


■ 高湿になるコンポーネントがあります。十巧に冷えてか 6« れるようじして < ださい。 

■ 逗想を切ってもバッテリで稼画している部分があ y ます。保守をする前にち々の 
コンポーネントの巧り扱い說巧書をお読み < ださい。 

•As some components may become very hot durina system operation, aive ample time to allow cooling as well as use 
•precaution when handling internal components immediately alter powering down. Som internal components may still be 
•operational on battery power. Refer to instruction for this system as well as options prior to maintenance. 
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取り扱い上のご注意 〜装置を正しく動作させるために〜 


ストリーミングサーバを正しく動作させるために次に示すを意事項をお守りください。 

これ6のを意を無視した取り扱いをするとストリーミングサーバの誤動作やが障の原因と 

なります。 

• 本装置専用の保ず用パーティションが 0 S から見える場合がありまずが，この保守用 
パーティションを削除しないでください。 

• 周辺装置へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源が OFF になっていることを殖認 
し、電源プラグをコンセントか6抜いてから巧ってください。 

• 電源の OFF やフ□、ソピーディスクの取り化しは、本装置のアクセスランプが消灯して 
いるのを殖認してか6巧ってください。 

• 本装置に電源〕ードを接続した後や電源を OFF にした樹ま、30秒上経過してか6電源 
を ON にしてください 

• 本装置を移動する前に電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• 本装置は、 CD 規格に準拠しない r コピーガード付き CD 」 などのディスクじつきまして 
は、 CD 再生機器における再生の保証はいたしかねます。 

• 定期的に本装置を清掃してください(清掃は7章で説巧しています)。定期的な清掃はさま 
ざまな故障を未然に防ぐ効まがあります。 

• 落雷等が原因で瞬闇的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源 
装置等を使用することをお勧めします。 

• オプションは本装置に取り付け6れるものであること、また接続できるものであること 
をお認してください。たとえ本装置に取り付け/接続できても正常に動作しないばかり 
か、装置本体が故障ずることがあります。 

• オプションはストリーミングサーバ専用の純正品をお使いじなることをお勧めします。 
他社製のメモリやオプションボードには本装置に対応したものもありますが，これ6の 
製品が原因となって起きた故障や玻損については保証巧圍中でわ有償修理となります。 

• ストリーミングサーバ内部のオプションの取り付け/取リクトしを行った場合は、内部の 
ケーブルが正しく函線されていることを確認してください（ケーブルの配線については、 

8章で説明しています）。誤ったケーブルの匹線は、断線による誤動作だけでな<、义 
災-感電の原因となるおそれがあります。 

• CD - ROM ドライブや 3.5 インチデバイスにつける DAT などのオプションは、ソフトウェ 
アのコマンドからトレーまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフト 
ウェアか6イジェクトする場合は、フ□ントべゼルが取り外されていることを植認して 
か6コマンドを実行してください。フ□ントべゼルを取り付けたままコマンドを実行ず 
るとフ□ントべゼルにトレーやメディアがぶつかりイジェクトできず、エラーが起きる 
だけでな<、装置自身の故障の原因となります。 

イ呆ずサービスについて 

I ヒント I ストリーミングサーバのイ呆をに関して専門的な知識を持つ保巧員によるを期的な診断¬ 
なずサー ビスを用意しています。 

ストリーミングサーバをいつまでもよいが態でお使いになるためにも、保守サービス 
会社とを期保をサービスを契約されることをお勧めします。 
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使用上のごを意 








-健康を損なわないためのアドバイス- 

コンピューク装置を長時間速続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがありまず。コンピュータを 
使用するときは、主に次の点にま意して身体に負担がかか6ないようむ掛けましょう。 


よい作業姿勢で 


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にずわ 
り、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高 
さよりも作や下向きに画面にミまがれているという姿勢でず。『よい作業姿勢』と 
はこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていな 
い、つまり緊張している筋肉がもっともかない姿勢のことです。 

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に 
顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となる 
ことがあります。 



ディスプレイの角度を調節ずる 


ディスプレイの多くは上下、左ちのを度調節ができるようじなっています。ま 
ぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするため 
[こディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせず 
に見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりずぐに疲労 
してしまいまず。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してく 
ださい。 




画面の明るさ-コントラストを調節ずる 

ディスプレイは明るさ（ブライトネス）-コントラストを調節できる機能を持っ 
ています。年令や個人差、まわりの明るさなどじよって、画面の最適なブライ 
トネス-コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見がすいように 
調節してください。画面が明るずぎたり、暗すぎたりずると目に悪影響をもた 
らします。 



キーボードの角度を調節する 



装置をきれい【こ保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点か6も大切です。特にディスプレ 
イの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見じくくなりますので定期的に清掃ずる必要がありまず。 


疲れた5休む 

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をずるなど、気分較換をはかることをお勧 
めしまず。 
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はじめに 

このたびは、ストリーミングサーバをお買いホめいただき、まことじありがとうございます。 

わずか数年の聞でさまざまな分野において活用されるようになったインターネット。今では、単なるテ丰 
ストファイルや静止画像ファイルだけではなく，音寅や動画ファイルの配信もキ及えるようになりました。 

r 今すぐ見たい!」、「今ずぐ聞きたい!」。ストリーミングサーパは、そのようなニーブに応えた巧像や音声の 
函信を目的としたインターネットストリーミングサーバです。 

世界中のあ6ゆる場所で行われているイベントやライブ、スポーツをストリーミングサーバを介してその 
場で見て、聞き、楽しむことができます。 

Web 配信のために備え6れたさまざまな機能に力□えて、情報発信の中核を担うじふさわしい r 高い信頼性」 
と r 強し^耐久性」、 r 拡張性」を提供します。 

ストリーミングサーバの持つ機能を最大限に引き化すためにわ、ご使用になる前に本書をよくお読みじな 
り、装置の取り扱いを十分にご理解ください。 


本書について 

本書は、ストリーミングサーバを正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。 
ストリーミングサーバのセットアップを行うときや日常使用する上で、わか6ないことや具合の悪いこと 
が起きたときは，取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。 

本書は常にストリーミングサーバのそばに置いていつでも見られるよラにしてください。 

本書は 、 Windows 2000などのオペレーテイングシステムやキーボード、マウスと 
いった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持った 
ユーザーを対象として記載されています。 


本文中の記号について 


本書では巻頭で示した安全にかかわるを意記号の他に3種類の記号を使用しています。これ 
らの記号と意巧をご理解になり、装置を正し<お取り扱いください。 


irO 

装置の取り撒い皆、ソフトウエアの操作で守6なければな6ない事柄や特(こま意を 
すべき点を示しまず。 

1チェック1 

装置やソフトウエアを操作ずる上で確認をしておく必要がある点を示します。 

IW 1 

知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


はじめに•本書について 
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本書の再購入にごいて 


印刷されたユーザーズガイドが必要な場合は、お買い求めの販売店に次の型番で申し化んで 
ください。 

型番： UL 9020 -289 

また、 CD - ROM に収められているオンラインド丰ュ^ントの一部は、次のホームページから 
ダウン□ー ドずることができます。 

[NEC 8審街] http :// nec 8. com / 


本書の横巧にごいて 


本書は8つの章と付録から構成されていまず。それぞれの章では次のような説明が記載され 
ています。なお、巻末には索引がありまず。あ要に応じてごを用ください。 

M-O 「使庙上のごを意」をはじめにご覧ください 

本編をお読みになる前に必ず本書のき頭に記載されている r 使庙上のご注意 J をお読み 
ください。「使用上のごま意 J では、本装置をままに、正しくお使いになるために大切な 
ミち意事 I 頁び記載されていまず。 

第1章知っておきたいこと 

ストリー5ングサーノ '(の特長や各部のを称、運用の際の一般的な操作ち法などじ 
ついて説おしまず。 

第2章八ードウェアのセットアップ 

ストリーミングサーバを取り付けるラックの設置からラックへの取り付け手順 
までストリーミングサーバの電源を ON にすることができる状態じずるまでの手順 
について説明します。 

第3章 Windows Server 2003のセットアップ 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版または Microsoft 
Windows Server 2003 Enterprise Edition 日本語版をインストールする手順お 
よびインス I -ール後に行うべき/必要最低限のセットアップについて説明します。 
再インストールの際にも参照してください。 

第4章 Windows 20日0のセットアップ 

Microsoft Windows 2000 Server 日本語版または Microsoft Windows 2000 
Advanced Server 日本語版をインストールする手順およびインス!—ル後に 
行うべき必要最低限のセットアップについて説明します。再インス!-ールの際に 
も参照してください。 

第已章ストリーミングサーバソフトウェア 

ストリーミングサーパにバンドルされているソフトウエアについて説明します。 
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第巨章マザーボードのセットアップ 

マザーボード上やディスクアレイコント□—ラの B の S チップの設定を変更ずる 
ユーティリティの使用方法について説 S 月します。 

第7章故障かな？と思ったときは 

ストリーミングサーバを運用する上で巧っておいていただきたい情報が記載され 
ています。また、「故障かな？」と思ったときは、ストリーミングサーバの故障を 
疑う前に参照してください。 

第8章オプションの増設 

ストリーミングサーバ用のオプションの取り付け.取り外し手順じついて説巧 
します。 

付録 A 仕様 

スト リー ミング サーバの 仕様でず。 

付録 B ユー ザーサボ ート 

NEC が提 i 共するさまざまなサポート業務やサービス業務について紹介します。 

付録 C 巧守サービス会社網一 覧 

ストリーミングサーバの保守を依頼ずるときに参照してください。 


本書について 
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付属品の確認 

ストリーミングサーバの捆包箱の中には、ストリーミングサーバ本体 W 外にいろいろな付属品が入って 

います。添付の構成品表を参照してずべてがそろっていることを確 f 忍し、それぞれ点横してください。 

万一、足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。 

n-O 付属品について 

胃ゴ • 添付品はセットアップをずるときやオプションの増設、ストリーミングサーバが故障 
したとをに必要となりまずので大切に保管してください。 

• 添イゴ品の 「 EXPRESSBUILDER 」 は、紙封筒に包装されていまず。パッケージの構成に 
つきましては、紙封筒巧にあるに XPRESS 日 UILDERJ の構成品表を参照してくださ 
し、。また、 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM を紛失し、再購入をお望されるときは、 
販売店へご相談ください。 

• オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録力ードは、所定事項をご記入の 
上、必ずお函してください。 

• フ□ッビーディスクが添付されている場含は、フ□ッピーディスクのバックアップを 
とつてください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック 
アップディスクを使用してください。 

• 添付のフ□ッピーディスクまたは CD - ROM は使用方法を誤るとお客様のシステム環境 
を変更してしまラおそれがありまず。使用についてご不明な点がある場合は、無理な 
操作をせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせくだをい。 


第云者への譲渡について 


ストリーミングサーバまたはストリーミングサーバに添付されているものを第兰者に譲渡（または売巧） 
ずるときは，次のを意を守って<ださい。 

• ストリーミングサーバ本体について 

本装置を第兰をへ譲;度（または売巧）ずる場合には> 装置に添付の「スタートアップガイ 
ド」を一緒にお渡しください。 


K-O A - ドディスク巧のデータについて 

譲渡ずる装置巧に搭載されている八ードディスクに保存されている大切なデータ(例え 
ば顧客情報やを業の経理情報など)が第兰者へ漏洩ずることのないよラにお客様の責任 
において確実に処分してください。 

Windows や Linux などのオペレーティングシステムの口‘ミ箱を空にずる」操作やオペ 
レーティングシステムの r フォーマツト」コマンドでは見た目は消去されたよラに見えま 
ずが、実際のデータは八ードディスクに書き込まれたままのげ態にありまず。完全に 
消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せめ用途に転用 
されるおそれがあ0まず。 

このよラなトラブルを回避ずるために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス 
(有償)を利用し、確実にデータを処分ずることを強くお勧めしまず。データの消まにつ 
いての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却）し、大切なデータび漏洩された 
場合、その責任は負いかねまず。 
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• 添付のソフトウェアについて 


本装置に添付のソフトウてアを第兰をに譲ミ度(売が)する場合には、 trF のを件を満たず 
必要があります。 

一添付されているすべてのわのを譲渡し、譲;度した側は一切の複製物を保持しないこと 
一各ソフトウェアじ添付されている『ソフトウェアのご使用を件 J の譲渡、移転に関ず 
るを件を満たすこと 

一譲;度、移転が認められていないソフトウェアについては、インス!ルした装置 
から削除した後、譲渡ずること 


消耗品について 

ストリーミングサーバの部品の中には、寿命じより交換が'必要なわのがあります(ち巧ファン、内蔵 CD - 
ROM ドライブ、フ□、ソピーディスクドライブ、マウスなど)。装置を安定して稼働させるために、これら 
の部品をを期的に交換ずることをお勧めします。交換や寿命じついては、お買い求めの販売店または保守 
サービス会社にご連絡ください。 


付属品のお認/第 I 二ちへの譲渡について/消耗品について 
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装置の廃棄について 

ストリーミングサーバをはじめ、八ードディスク、フ □、ソ ピーディスク、 CD - ROM やオプションのボード 
などの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせ<だ 
さい。 


PI -0 • ストリーミングヴーパ‘のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)につい 
てはお買いまめの販売店または保守サービス会社までお問い合わせくだをい。 

• バードディスクやバックアップデータカートリッジ、フ□ッピーディスク、その他 
書き込み可能なメディアに D - R / CD - RW など）に保存されているデータは、第 H 者 
によって復元や再生、再利用されないよラお客様の責任において確実に処分してか 
5廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護ずるために十分 
な配慮が必要でず。 


ゾ 装置内蔵のパッテリが故障ずると、 POST の画面上で W 下のメッセージが表示されま 
す]ず。お買い求めの號売店または保守サービス会社に連絡してパッテリの交換を依頼して 
ください。 

0250 System battery is dead - Replace and run SETUP 



リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を取り外さない 


本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています。リチウム電池を取り外さ 
ないでください。リチウム電池を乂をおづけたり、水に覆けたりすると爆発ずる 
おそれがあります。 

また、リチウム電池の故障で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で 
分解-交換-充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に 
連赂してください。 



その化、オプションボードに措載されている八‘、ソテリの位置についてはオプション 
ボードに添かの説明書を参照してください。 
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-オンラインドキュメントについて- 

添付の CD - ROMrEXPRESS 目 UILDER 」 には次のオンラインドキュメントが収め6れていまず。必要 
(こ応じて参照してください。ファイルは EXPRESS 目 UILDER のマスターコント日ールメニュー(1の 
ページ)か6開くことができます。 

—ューザーズガイド(本書） 

— HostRAID Adaptec Storage Manager Browser Edition ユーザーズマニュアル 
— HostRAID SCS じ e わが Utility 操作説明書 

— Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 
Enterprise Edition インストレーシヨンサプリメントガイド 
— Microsoft Windows 2000 Server/Microsoft Windows 2000 Advanced Server インスト 
レーシヨンサプリメントガイド 

— ESMPRO / ServerAgent (机 indows 版）インストレーシヨンガイド 
— ESMPRO / ServerManager インストレーシヨンガイド 
- MWA ファーストステップガイド 
-19インチラック ユーザーズ ガイド 
—エクスプレス通報 サービス インスト レー シヨンガイド 

— Express Server Management Guide 
-テープ 監視 ツールセットアップ ガイド 
— Power Console Plus ユーザーズマニュアル 


-ユーザー登録をしましょう！- 

NEC では、製品ご購入のお客様に rClub Express 会員」への登歸をご案内しておりまず。添付の「お客様 
登録申込書」(こ必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか、または口 ub 
Express のインクーネツトホームぺージ 

http://club.express.nec.coJp/ 

にてご登録ください。 



rClub Express 会員」のみなさまじは、ご希望により Express 日800シリーズをご利用(こなる上で役立つ 
情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細は Club Express のインクーネット 
ホームページにて紹介しておりまず。是非、ご覧ください。 


XXX 




























